KAROL BARTL 


Kontrolor akcyzy miejskićj, 


przeżywszy lat 55, po krótkich cierpieniach, w dniu 26 Listopada 


zakończył życie. 


W smutku pogrążona wdowa wraz z rodziną, zapraszają Krewnych, Kolegów , Znajomych oraz 
pobożną Publiezność na wyprowadzenie zwłok, w Sobotę dnia 28 Listopada b. r. o godzinie 
5 po południu z Zakładu Klinicznego wprost na Cmentarz. 


